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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


RE - TENDER NOTICE 
No. C1/ 177 /2013 /MCHA . 

1st April 2013 
Sealed tenders in the prescribed format are invited 
for the supply of Medical Gases for the period from 
1 -6 -2013 to 31 -3 - 2014 to Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha . 

Estimated cost is about — 47 ,00 ,000 . 

Tender No. C1/ 177/ 2013 /MCHVA dated 1 -4 - 2013 and 
due date should be superscribed on the envelope at each 
tender. Tender should be addressed to The 
Superintendent, Government Medical College Hospital, 
Vandanam , Alappuzha. Last date of receipt of tender is 
15 -5 - 2013 , 3 p . m . Late tenders will not be accepted at 
any cost. The tender will be opened on 15 - 5 - 2013 , 
3 . 30 p . m . in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may be present at that 
time. Intending tenderers may obtain the tender form from 
the Office of the Superintendent, Government Medical 
College Hospital, Vandanam , Alappuzha on or before 
14 -5 -2013, 3 p. m . 


പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ 


Price of tender form : 

Original 7,050 + VAT 5 %. 


Duplicate X 3, 525 + VAT 5 %. 


The tender should be accompanied by an agreement 
in Kerala Stamp Paper worth 100 and E .M .D . of 1 % of 
the cost. The rules applicable to all tenders will be 
applicable to this tender also . Any further information 
about the specification can be obtained from this office 
during office hours . 


കരാറുകാരൻ കയറ്റിറക്ക് കൂലി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ 
ചാർജ്ജ്എന്നിവ അടക്കമുള്ള തുക ആയിരിക്കണം 
ടെണ്ടറിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണ 
വ ശാലും ഈ ചെല വു കൾ ആശു പതി 
വഹിക്കുന്നതല്ല . 
സിലിണ്ടറുകൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആശു പ്രതി 
സ്റ്റോറിൽ എത്തിക്കേണ്ടതും കാലി സിലിണ്ടറുകൾ 
സ്വന്തം ചെല വിൽ തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടു 

പോകേണ്ടതുമാണ്. 
- മേൽ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത ടെണ്ടറുകൾ ഒരു 
മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


1. 


Government T. D . Medical College 
Hospital, Alappuzha . 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


Intending tenderers should quote the rate 
inclusive of loading and unloading charges 
and freight. The hospital authorities are not in 
any way shall afford these expenses. 
Gas should be supplied to the store of this 
hospital and empty cylinders should be 
collected back from the store at their own 
cost. 


TENDER NOTICE 
No. C /1310/2013/DCK . 

18th April 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
following equipments to Government Dental College , 
Kottayam . 


The tender not satisfying the conditions are liable to 
be rejected wthout further notice. 


Name of Items 


Quantity 


SI. 
No . 


ആലപ്പുഴ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയി 
ലേക്ക് 1-6-2013 മുതൽ 31- 3-2014 വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് 
മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാസിന്റെ 
ഉദ്ദേശ മൂല്യം - 47 ,00 ,000 ( നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ 
മാത്രം). 


90 Pkts 


X -ray Films 
| 1 Adult IOPA X -ray Film ( size 2 ) 

2 Pedo Film (size 0) 
3 Occlusal Film ( size 4 ) 


- 2 


,3 


Tender No. - 01/2013. 
PAC X 2,00,000. 


EMD - 1 %. 


- ദ ർ ഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ദ ർ ഘാസ് നമ്പർ 
സി1 / 177 / 2013 / എം . സി . എച്ച്., വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ തീയതി 
22 - 1 - 2013 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ 15 - 5 - 2013 പകൽ 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
ആഫീസിൽ എത്തി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ 15 - 5- 2013 പകൽ 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരു 
ടേയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതിന്റെ വിലയായ 
? 7,050 - 5 % വിൽപ്പന നികുതിയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നിന് 
? 3, 525 - 5 % വിൽപ്പന നികുതിയും അടച്ച് 14- 5- 2013 പകൽ 
3 മണിക്ക് മുമ്പായി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
7 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ കരാർ എഴുതി തരേണ്ടതും മൊത്തം 
വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- എല്ലാ ദർഘാസുകൾക്കും ബാധകമായ നിയ മ ങ്ങൾ 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Cost of tender form — 416 . 
Last date of receipt of Money Order - 13 - 5- 2013 . 

Last date and time of tender sales — 29 -5 - 2013 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 30 -5- 2013, 
3 p . m . 

| Date and time of opening of tender - 31 - 5 - 2013 , 
- 11 a. m . 


- The tender should be superscribed Tender No . 1 / 13 

due on 30 - 5 - 2013 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Late tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at Dental 
College , Kottayam at 11 a.m . on 31 -5 - 2013 in the presence 
of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി അധികാരി 
കളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Intending tenderers may obtain tender form the - ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31- 5 - 2013 , 
undersigned on cash payment during office hours i.e., 11 മണി. 
10 a . m . to 3 p . m . Cheques, drafts , stamps etc. will not 

-- ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
be accepted towards the cost of tender form . Duplicate 

നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 
tender forms can be obtained on additional payment . The 

ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 
tender form is not transferable and cost is not refundable. 
The undersigned reserves the right to cancel the tender at Government Dental College , 

( Sd .) 
any time partically or completely without specifying any Gandhi Nagar, Kottayam . 

Principal. 
reason . 

Tender form will be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 

TENDER NOTICE 
inclusive of Postal Charges 50 Money Order will be 

No. S2/ 1955/2013/ HDS. 

8th April 2013. 
accepted only up to 13 -5-2013 . 

Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് 

for the supply of the following item to Medical College 
ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റി ലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന - Hospital, Kozhikode. 
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

| Name of Item - Thermal Paper ( width 60mm x length 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടർ ഫോറം കോട്ടയം ഡെന്റൽ 

- 30 mtr./ roll ) 1500 Roll . 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും നിശ്ചിത വിലകൊടുത്ത് നേരിട്ടു 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോം തപാലിൽ വേണ്ടവർ ഓരോ 

Superscription Tender Number should be specifically 
ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം ? 50 

- noted - - S2/ 1955 /2013/ HDS. 
തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ E . M. D . 1 %. 
കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 

Price of tender (in duplicate ) ST cash only/ Money 
ടെണ്ടർ ഫോ മിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണി ഓർഡർ 

order - 3 341. 
മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ 

Date and time of close of sale of tender form 
വിശ ദാം ശ ങ്ങ ൾ ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യ വ സ്ഥ കൾ 

14 -5-2013, at 3 p. m . 
മുതലായവ ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു 
ടെണ്ടറും ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 

- Date and time for receipt of tender - 15 - 5 - 2013 at 
കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യു ന്ന തിന് പിൻ സി എ ലിന് 

- 5 p . m . 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

Date and time for opening of tender — 16 -5 - 2013 at 

12 noon . 
കമ 

എണ്ണം 
നമ്പർ 

Date up to which to be firms— 30 -9 - 2013. 
എക്സറേ ഫിലിമുകൾ 

Address of officer from whom tender forms are to be 

obtained and whom tenders are to be sent 
1 അഡൾട്ട് ഐ . ഒ. പി. എ . 

Superintendent , Medical College Hospital, Kozhikode- 8. 
എ ക് സ് റ 

-- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഫിലിം ( സൈസ് 2 ) 

90 പായ്ക്കറ്റ് 

താഴെ പറ യു ന്ന വ സപ്ളെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
2 പീഡോ ഫിലിം ( സൈസ് 0 ) 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറു കൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊള്ളുന്നു . 
3 ഒല്ലൂസൽ ഫിലിം ( സൈസ് 4) 

ഇനവിവരം തെർമ്മൽ പേപ്പർ ( 60 എം . എം . വീതി X 
ദർഘാസ് നമ്പർ - 01/ 2013. 

30 മീറ്റർ നീളം ) റോളിന് 1500 റോൾ. 
അടങ്കൽ തുക X 2,00,000. 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് 

നമ്പർ എസ്2 / 1955 / 13 / എച്ച്. ഡി . എ സ്.എന്ന് വ്യക്ത മായി 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

കാണിച്ചിരിക്കണം. 
ദർഘാസിന്റെ വില ? 416. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 341. 
13 - 5 - 2013. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
ദർ ഘാസ് വിൽക്കുന്ന അ വ സാ ന തീ യ തിയും 

സമയവും 14 - 5 - 2013 , 3 മണി. 
സമയവും -- 29 - 5 - 2013 , 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 

സമയവും - 15 - 5- 2013 , 5 മണി. 
- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീ യ തിയും 
സമയവും 30 -5- 2013, 3 മണി. 


പേര് 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 5 - 2013, 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി -- 30 - 9 - 2013 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Office of theMedical College 
Hospital, Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent . 


